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IV. Stiomende Bewegung der Gase und Dampfe.
Dampfes folgt aus dem ZS-Diagramm, Fig. 145 jechts, Punkt E. Es 1st DB — Q^llbAB und DE senkrecht AB. Dei Dampfgehalt 1st 0,974 (statt 0,95). Der Austrittsquerschnitt wird
Fig. 146.
Im engsten Querschnitt 1st der verhaltnismafiige Geschwmdigkeitsveulust sieher kleiaer als im Austrittsquerschnitt. Vom Einlauf bis zum engsten Querscnnitt gleicht die Diise nach Form und Verhalten durchaus einer kurzen, gut ab-gerundeten Miindung, deren Geschwindigkeitskoeffizient nach. Abschn, 70b
<p = 0,975 gesetzt werden kann, entsprechend
J = l — 0,975* — 0,05.
Die verhaltnismaBige GroBe des engsten Querschuitts erhalt man unter der Annahme, dafi der Druck an dieseu Stelle nur wenig verschieden ist VOE aeinem Wert bei reibun^sfreier Stromung, also rd. 8,2 at. Von dem adiab. Warmegefalle 8*2,8 Cal bis dahin sind 0,05-^2,8=1,64 Gal abzuziehen, womit man zum Punkt H gelangt, dem die Punkte Ht im T/S-, Ha im TY-Diagrammr TVS-T&fel (Anhang Tafel Ilia), indem man, wie Fig. 145 links zeigt, im T$-Teil dieser Tafel adiabatisch von 15 at, 300° nach 5 at herabgeht, Strecke A^CI. Von <?! geht man im jPK-Teil der Tafel wagrecht bis zur Linie gleichen Druckes von 5 at, Punkt C». Die Abszisse dieses Punktes ist das spez. Volumen w = 0,410. Man erhalt
